Sa se realizeze implementarea si sa se simuleze in Xilinx o interfatare a unui dispozitiv periferic sau subsistem cu un sistem bazat pe un procesor actual de semnal Motorola DSP, Texas Instruments TMS, Philips, Analog Device din documentatia prevazuta pe site-urile freescale com, ti com, nxp com, analog com 